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PART III 
Stores Purchase 


Ayurveda Medical Education Department - ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

സമയവും 13 - 7 - 2017 മുതൽ 5 - 8- 2017 രാവിലെ 10 .30 മുതൽ 

ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ. 
നമ്പർ സി1/ 2541/ 2017. 

2017 ജൂ ലൈ 6 . 

ദർ ഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ 
വിവിധ വകുപ്പുകളിലേയ്ക്ക് പാത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 

തീയതിയും സമയവും 5- 8- 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ. 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 

9 - 8 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 
ടെണ്ടർ നമ്പർ - 4/ 2017 - 18. 
ഉദ്ദേശ വില - 3,00, 000 

31- 3 - 2018 വരെ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനും യാതൊരു കാരണവും 
- ഒറിജിനൽ - - 630. 

കൂടാതെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315 . 

നിക്ഷിപ്ത മാ യി രി ക്കുന്നതാണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 
ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു ന്ന തിന് - നില വി ലു ള്ള എല്ലാ ദർഘാസ് നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ - 50 കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, 

പ്രവർത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കൾ എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ല . ഫോറം 
വി. പി . പി . വഴി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അറിയാവുന്നതാണ്. 
Gaz . No. 31 /2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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No. C1/2541/2017. 

6th July 2017. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - - 600 + 5 % വാറ്റ് = 630. 
Sealed tenders are invited for the supply of Utensils 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
in Various Department of Government Ayurveda College , 
Tripunithura . The tenders should superscribed “ Tender for 

സമയവും -- 2 - 8 - 2017 , 12 മണി. 
the supply of Utensils in various department of 

- ദർഘാ സ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Government Ayurveda College , Tripunithura and 

സമയവും - 2 - 8- 2017 , 2 മണി. 
addressed to the Principal, Govt. Ayurveda College, 
Tripunithura . 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
| Tender No. - 4/2017- 18 . 

2 - 8 - 2017 , 3 മണി. 
| P. A . C . - - 3, 00,000. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന ക വ റിനു പുറത്ത് 
- Cost of tender form ( Non - refundable) (Inclusive - “ അരിത്തവിട് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് 
of Taxes): 

എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ മേൽ 
Original — ^ 630 . 

സൂചിപ്പിച്ച നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി 
Duplicate 315 . 

ഡയറക്ടർ, മലമ്പുഴ ഡാം പി . ഒ ., പാലക്കാട്- 678 651 
Date and time for sale of tender form - - 13- 7- 2017 to 

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
5-8-2017, 10 .30 a. m. to 2 p. m 

ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച് 

- വരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
- Last date and time for receipt of tender - 5 - 8- 2017 , 
2 p . m . 

മേൽ പതി പാ ദിച്ച തീയതി യിലും സമയത്തും 
- Date and time for opening of tender - 9 - 8 - 2017, 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം വിതരണം 
3 p. m . 

ചെയ്യാനു ദ്ദേ ശിക്കുന്ന സാധ ന ത്തിന്റെ 2 വീതം സാമ്പിൾ 

വെക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
Date upto which the rates to be firm 
31 -3- 2018. 

ദർ ഘാസി നോ ടൊപ്പം സപ്ലെ ചെയ്യാനുദ്ദേ ശി ക്കുന്ന 
- - 50 will be charged extra towards the postage if the 

സാധ ന ത്തിന്റെ മൊത്ത വിലയുടെ 1 % തുക നിരതദ്രവ്യം 
tender form has to be sent by post. 

ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്-678 651 
Intending tenderers may on application to the 

എന്ന പേരിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത 
Principal, Government Ayurveda College, Tripunithura 

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്വെക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത 
obtain the requisite tender forms against cash remittance. ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. സപ്ലെ ഓർഡർ ലഭിച്ചാൽ 
The tender form is not transferable. Cheques , Postage - സാധനം സപ്ലെചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ സമയം ദർഘാസിൽ 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സപ്ലെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ 
forms and the form will not be sent per V. P. P. 

സപ്പെ ഓർഡർ പ്രകാരം മൊത്തമായോ ചില്ലറയായോ സ്വന്തം 
ചെ ല വിൽ മല മ്പു ഴ ദേശീയ മൽസ്യ വി ത്തു ല് പാ ദ ന 

കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

DR. T. K . UMA , 
Govt. Ayurveda College, 
| Tripunithura. 

Principal. -- യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

തിരിച്ചു നൽകു ന്ന ത ല്ല . യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
Fisheries Department 

പൂർണ്ണ അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോ ഗ സ നിൽ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

2017 ജൂ 
നമ്പർ ഇ - 1680 / 2017 . 

ലൈ 

-- മറ്റ് സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധ ക മായ എല്ലാ 
1. 

നിയമ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . 
| 2017 - 18 സാമ്പത്തിക വർഷം മലമ്പുഴ ദേശീയ മൽസ്യ 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ദർഘാസ് 
വി ത്തു ല് പാ ദന കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആ വശ്യ മായ 
5000 കിലോഗ്രാം അരിത്തവിട് വിത രണം ചെയ്യു വാൻ 

ഫോറത്തിനും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസുമായി 
താൽപര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 

ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഇന വിവരം - അരിത്തവിട് (ഉമി കല രാത്ത ഓയിൽ 

ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി 

( ഒപ്പ്) 
കണ്ടന്റുള്ള ഒന്നാംതരം ക്വാളിറ്റിയുള്ളതുമായ ഈർപ്പം തട്ടാത്ത ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 

ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി 
രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് പോളിഷ്ഡ് തവിട്) 5000 കി. ഗ്രാം. മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്. 

ഡയറക്ടർ. 
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Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 
നമ്പർ സി5 - 13037 / 2017/ സ . മെ . കോ . തി . 2017 ജൂ ലൈ 4. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഐസോ പാപ്പൽ ആൽക്കഹോൾ 
വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ വെച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 19 / 2017. 
സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഐസോപാൽ 

ആൽക്കഹോൾ. 
യൂണിറ്റ് -5 ലിറ്റർ. 
അളവ് 5 ലിറ്റർ X 700 


TENDER SCHEDULE 
| 1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 
- agreement executed in - 200 Kerala - non judicial 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
- 14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
| 15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
- 17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


അടങ്കൽ തുക - - 4,90, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


അസ്സൽ - 1,580. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 -8 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 3 - 8 - 2017, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3- 8- 2017, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018 . 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആ ഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 
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LIST OF ITEMS 


1. CD 3 (6ml) 


1 Kit 


6ml. 


നമ്പർ സി5 - 13041 /2017 / സ . മെ . കോ . തി . 


2017 ജൂ 


ലൈ 4. 


2. CD 5 


| 1 Kit 


6ml. 


- 3. BCL 2 


1 Kit 


6ml. 


- S 100 


| 1 Kit 


6ml. 


5. Vimentin 


2 Kits 


6ml. 


6 . Desmin 


| 1 Kit 


6ml. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പത്തോളജി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേയ്ക്ക് ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രി റീ 
ഏജന്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


7 . LCA 


| 1 Kit 


6ml. 


- 8. SMA 


| 1 Kit 


6ml. 


9. Cytokeratin 


2 Kits 


6ml. 


10. EMA 


| 1 Kit 


6ml. 


- 11 . PR 


6 Kits 


6ml . 


12. ER 


6 Kits 


6ml. 


13. Her 2 


6 Kits 


6ml. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 18/ 2017 . 


| 14. NSE 


| 1 Kit 


6ml. 


15, GFAP 


1 Kit 


3ml. 


16. CD 20 


2 Kits 


6ml. 


17. CD 30 


| 1 Kit 


6ml. 


അടങ്കൽ തുക - - 4,99, 000 . 


18 . CD 31 


| 1 Kit 


3ml. 


നിരതദ്രവ്യം 


1 %. 


2 Kits 


6ml. 


19. CD 34 
20 . HMB 45 


1 Kit 


3ml. 


21 . CD 99 


1 Kit 


6ml. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ - 1,580. 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 8 - 2017, 3 മണി. 


22 . CD 117 


| 1 Kit 


6ml . 


23 . Chromogranin 


| 1 Kit 


6ml. 


24 . SAP Secondary kit ( 1250 tests ) 2 Kits 


- 6ml. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3- 8- 2017, 2.30 മണി. 


Aminopropyl tri ethoxy 
silane- SIGMA 


2 Kits 


100ml. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
3 - 8- 2017 , 3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 3 - 2018 . 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
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4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indiae Rupees. 


നമ്പർ സി1 - 15560 (3)/ 2017 / എം . സി. റ്റി. 2017 ജൂ ലൈ 4. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഫാർമസി 
കോളേജിലേക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് സ് ( സിംഗിൾ 
പാൻ ബാലൻസ് ആന്റ് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ ) വാങ്ങുന്ന 
നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽകോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ 
അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജന്റു മാ രു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. 
പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 22/ 2017. 
സാധനങ്ങളുടെ പേര് അനലിറ്റിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് സ് 
( സിംഗിൾ പാൻ ബാലൻസ് 2 യൂണിറ്റ് 
്പെക്ടോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ) --യൂണിറ്റ് - 1 
അടങ്കൽ തുക്- 3, 00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 


അസ്സൽ - 950. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 475. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 8 - 2017, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
9 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2018 . 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമ യത്ത് ഈ 
- ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 


Gaz . No. 31/2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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ANALYTICAL EQUIPMENTS 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Instrument Name 


Quantity 


Single Pan Balance 


6 . 


Capacity 


: 210g 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in · 200 Kerala — non judicial — 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


: 0.1 mg 
: + 0 .1 mg. 


Readability 
Reproducibility 
Response time 
Display 
Pan Size 


: 1 second 


: Touch Screen 


: 4 .75 


Allowable Ambient Operating Temperature: 
10° C to 30°C (50°F to 86°F ) 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


UV - visible spectrophotometer 
Single Beam , Monochromator, No PC attached 
Wavelength rage : 200-1100nm 
Wavelength Resolution : 0.1 nm 
Wavelength Accuracy : + 0.5 nm 
Wavelength repeatability : = 0.2 nm 
Spectral Band Width : 1 nm 
Photometric Range : Absorbance 0 to 3 Abs 
Photometric accuracy : + 0.005 
0.1 % Transmittance at 220 nm and 340 nm 
Measuring Mode 
Transmittance, Absorbance, Concentration 
Operating mode : Single wavelength , 

Multiwavelength , 
Spectrum scan 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ver nece 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Source 


: Tungsten Halogen 


Lamp (320 -1100nm ) 

Deuterium lamp (200 -340 nm ) 
: Silicon Photodiode 


Detector 


15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 
notification . 


TENDER SCHEDULE 


17 . 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , Otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 
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Specifications 


നമ്പർ സി5 - 13037 (1)/ 2017/ സ . മെ . കോ . തി . 


2017 ജൂ 


ലൈ 5 . 


Sl. 


Name 


Name 


Unit 


Quantity 
Required 


No. 


25 kg 


25 kg x 25 


| 1 Paraffin 
wax (melting point 

sack 
58 -60 degree C ) in 25 kg 

sacks preferably as pellets 
2 Xylene (ultra sulphur free) 2.5 L 


- 


450 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ക്ലീൻ, പാരാഫിൻ വാക്സ് എന്നിവ 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ട തും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരു 
ത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വന പു പു രം - 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


TENDER SCHEDULE 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 20 / 2017 . 
അടങ്കൽ തുക - 2,90 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

അസ്സൽ - 950 . 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - - 475. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 8 - 2017, 3 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . - 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
- 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
| 11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3- 8- 2017 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3-8-2017 , 
- 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 3 - 2018 . 


.. 


കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 8 - 2017, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 3 - 2018 . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in India Rupees. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറി 
യിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ് ക്കു ന്ന തി നോ നിർ ത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 


SPECIFICATIONS 

Chemicals 


- 


Sl . 
No . 


Name 


Unit 


Quantity 
required 


(1) 


(2) 


- (3) 


500 ml 
500 


500 ml x 10 
500 x 4 


നമ്പർ സി5 - 13038/ 2017/ സ . മെ . കോ . തി . 


2017 ജൂ 


ലൈ 5. 


1 Hydrochloric Acid 
2 Sulphuric Acid 
3 Aluminium ammonium 
-- sulphate ( alum ) 
4 Benzidine powder 
5 Anti A monoclonal 


500 gm 
100 gm 
10 ml. 
vial 
10 ml 


500g x 10 
100 gm X 10 
30 Nos. 


6 Anti B monoclonal 


30 Nos. 


vial 


7 Anti D monoclonal 


30 Nos . 


10 ml 
vial 
25 g 
25 gm 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പത്തോളജി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് കെമി ക്ക ലു കൾ വാങ്ങു ന്ന തി ലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരള എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
എ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
( പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 21/2017 . 
അടങ്കൽ തുക " 2,11,075 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


8 Brilliant cresyl blue 
9 Eosin yellow water 

soluble 


2 Nos. 
25 gm x 5 


10 Iodine tincture 
11 Gelatin 
12 Glycerin (AR ) 
13 Haematoxylin powder 
14 Litmus paper Red , blue 


100 ml 
100 gm 
500 ml 
25 gm 
Packets 


500 gm 


100 ml x 5 
100 gm x 3 
500 ml x 35 
25 gm x 15 
10 packets 
each (50 ) 
500 gm x 3 
25 g x 10 
500 gm X 5 
25 g x 2 
25 gm x 5 
25 gm X 3 
10 gm x 10 


25 g 


500 gm 


15 Lithium Carbonate 
16 Light green 
17 Magnesium sulphate 
18 Mercuric oxide yellow 
19 Toluidine Blue 
20 Oil red o 
21 Orange G 


അസ്സൽ - 790. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 395. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


25 g 


25 gm 
25 gm 
25 gm 
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100 gm x 2 
25 gm x 5 


500 gm * 3 
500 gm * 3 
500 gm x 5 
25 gm x 5 


500 gm * 5 
100 gm * 11 


1 gm 


x 5 


25 gm x 1 


(1) (2) 

(3) 
22 Phosphotungstic acid 100 gm 
23 Phloxine 

25 gm 
24 Potassium ferrocyanide 500 gm 
25 Potassium ferricyanide 500 gm 
26 TRIS Buffer 

500 gm 
27 Giemsa (May Grundwald ) 25 gm 

Powder 
28 Sodium chloride 

500 gm 
29 Sulphosalicylic acid 

100 gm 
30 Gold chloride 

Igm 
31 Silver nitrate 

25 gm 
32 EGG albumin powder 500 gm 
33 Orcein 

10 gm 
34 Biebrich scarlet 

10 gm 
35 Polyethylene glycol 500 ml 
36 Sodium metabisulphite 500 gm 
37 Sodium taurocholate 25 gm 
38 Sodium hydroxide pellets 500 gm 
39 Citric acid 

500 gm 
40 Anhydrous disodium 500 gm 

hydrogen phosphate 
41 Disodium hydrogen phosphate 500 gm 

dihydrate 
42 Sodium dihydrogen phosphate 500 gm 
43 Non specific esterase 1 kit 
44 Neutrophil alkaline phosphatasel kit 
45 Indian ink 


500 gm x 5 
10 gm x 2 
10 gm x 3 


500 ml x 2 


500 x 1 
25 g x 10 
500 g * 5 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 200 Kerala- non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in India Rupees . 


500 g * 5 
500 g * 20 


oooooo 


500 g * 20 


500 g x 20 

kit 


1 kit 


15 


25 ml bottle 


46 Fouchets reagents 


25 ml bottle 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , Otherwise 

the tender will be rejected 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
Gaz. No. 31/2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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SPECIFICATION 


നമ്പർ സി2 -13033/2017 / സ . മെ. കോ . തി. 2017 ജൂ ലൈ 6. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് Vaccutainers for blood collections 
വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴു തേ ണ്ട തും പിൻ സി പ്പാൾ മെഡിക്കൽ കോ ളേജ് 
തിരു വ ന ന്ത പു രം - 695 011 കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജൻ മാ രു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന താ ണ് . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരി 
ക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


• Evacuated Blood Collection system having Plastic 

Tube with K2 EDTA Spray Dried coating . 
Lavender colour safety shield cap which prevents 
specimen splatter & reduces contact with blood for 
haematology Estimation . 
Evacuated Blood Collection system having Plastic 
Tube with Sodium Citrate . 
Tube Technology sealed from the top to avoid citrate 
leakage from the top . 
Full Draw Volume that reduces headspace thereby 
minimize platelet activation and provide accurate 
APPT result . 
Sky Blue colour safety shield cap which prevents 
specimen splatter & reduces contact with blood for 
Coagulation Studies 
Blood collection needles with transparent flash 
back chamber at the hub for visible blood flashback 
during venipuncture of 216 x 1 inch (2 .54 cm ) length / 
22G x 1 inch ( 2 .54 cm) length 
OTHER GENERAL SPECIFICATION : 
Evacuated tubes to be with US FDA Certificate/CE 
Certificate with atleast 5 years of marketing and 
manufacturing license/experience for evacuated Blood 
collection tube . 
Direct quote /supply by the manufacturer or 100 % 
subsidiary of the manufacturer. 


അളവ് 


ദർഘാസ് ഇനവിവരം 
നമ്പർ 


17 / 2017 1 . K2 EDTA , 3 .6mg for hermatology 


90000 


2. Trisodium Citrate 2 .7 ml for 

Coagulation 


25000 


Proof of supply to other Government Institute or 
other reputed institute 


അടങ്കൽ തുക -- Below - 5,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


TENDER SCHEDULE 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


അസ്സൽ - 1,570 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 785 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 8- 2017, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -8 - 2017 , 2 . 30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm - One 

year . 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2018 . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ 
മുന്ന റി യി പ്പി ല്ലാതെ നീട്ടി വയ് ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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ദർഘാസ് നമ്പർ - 23/ 2017 . 
യൂണിറ്റ് 8. 
അടങ്കൽ തുക - - 3,03,730. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ - 970. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 485. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 8 - 2017, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 8 - 2017, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 9 -8 - 2017 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി-- 
31- 3 - 2018. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
| 18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
- 19 . Amount quoted should be in India Rupees. 

- (7) 
നമ്പർ സി1-15560 /2017 / ജി. എം . സി . റ്റി . 2017 ജൂ ലൈ 7 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ ഫാർമസി 
കോളേജ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് മെനർ എക പ് മെന്റ് സ് 
(എൽ. സി. ഡി. പ്രോജക്ടർ, കെമിക്കൽ ബാലൻസ് മുതലായവ) 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എ ഴു തേ ണ്ട തും പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജ് 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റു മാ രു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ ണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ എം . സി. 
ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ 
മുന്ന റി യി പ്പി ല്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ നിർ ത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ് 
മായിരിക്കും. 
| SI . Instrument Name and 

Quantity 
No. Specification 
- (1 ) (2 ) 

| (3 ) 
1 LCD Projector 
Brightness 

>2500 lumens 
Weight 

< 2 . 5 kg 
Display 

LCD 
Resolution 

800 * 600 
Aspect ratio 

4 : 3 
Magnetic stirrer with heating 
and temperature sensor unit 
Number of Stirring positions 
Motor rating output 

1 . 5 W 
Direction of rotation 

Left 
Speed range 

100 -1500 rpm 
Heat Output 

1000 W 
Heating temp range 

50 -500 degree C 
Set-up plate material 

Ceramic 
Weight 

5kg 
Frequency 

50 / 60 W 
Power input 

1020 W 
3 Camera lucida 

- Mirror type 6 
Ocular Eye piece 

10X and 25X 


power 


Objective lens 

4X , 10X, 40X 

and 100X powers 
Condenser lens 
Stage with clips to hold slide 
Beam splitting prism of optical glass 
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(1) ( 2 ) 

(3) 
4 Visible spectrophotometer 

Single Beam , Monochromator, No PC attached 
Wavelength range 

340 - 999 nm 
Wavelength accuracy + 2 nm 
Spectral Band Width 5 nm 
Wavelength Display 0 . 1 nm increments 
Wavelength read out 1 nm per step 
Photometric range 

Absorbance 

-0 .04 to 2.5 Abs 
Photometric accuracy 

+ 0 .005 Abs for 

1 .0 Abs 
Photometric repeatability < + 0 .005 bs 
Resolution 

0 .1 in % T 
mode, 0 .001 Abs in 

Abs mode 
Baseline flatness 

< + 0 . 005 Abs 
Grating : 

600 lines/mm 
Source 

Tungsten Halogen Lamp 
Detector 

2 - silicon photodiode 
Measuring mode 

Absorbance, 
% Transmitttance and 

Concentration 
Operating Mode 

Single wavelength . 
Multiwavelength , 
Spectrum scan and time 

scan 
Weight 

< 8 kg 
Display 

LCD 
Cuvette 

2 matched 
10 mm path length glass 

cuvettes 
5 CO2 cylinder with filled CO2 
6 Sherington rotator drum with cylinder 
7 Chemical Balance (Flat beam with rider facility) 
Capacity 

200g 
Sensitivity 

0 .1 mg 
8 Students Physical Balance with flat beam 3 
Capacity 

250g 
Sensitivity 

1 mg 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in India Rupees. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

ansferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
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Sl . 


( 8 ) 


Name and Specification 


Required 
Quantity 


നമ്പർ സി2 / 13859 (1) / 2017 / സ . മെ . കോ . തി . 


| 2017 ജൂ 


ലൈ 10 . 


1 


2/ 0, 26mm 1/ 2 circle cutting end paper 
DA 10 x 75cm ( 5 green & 5 white 
pledgetted ) 
Equitamp 5 x 7.5cm 
Surgical Fibrillar 1 x 2 


2 
- 3 

4 


Bonewax 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൊറാസിക്ക് 
ആന്റ് കാർഡിയോ വാസ്കലർ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
സർ ജി ക്കൽ സാധ ന ങ്ങ ൾ ( Circle cutting end paper, 
Equitamp , surgical fibrillar etc.) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവ റിനു മുക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ 
അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജൻ മാ രു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 

- 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


5 


7 
- 8 


Pacting wire 
Non Absorbable PTFE Pledget 
Liga Clip (White ) 
Surgical swab - MopSs ( Sterile ) 

- Size : 30 x 30 
Surgical swab - Gauze ( Sterile ) 
| Size : 10 x 10 
Chest Drainage Catheter 
- Straight size FG; 20, 24, 28 & 32 
Endobronchial Tube Left/ Right 

size; 28, 35, 37, 39 , 41 


9 


10 


250 each 


- 11 


2 each 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാറ്റ്എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 14 /2017 . 


TENDER SCHEDULE 


അടങ്കൽ തുക - - 5,00,000 - ന് താഴെ. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 


അസ്സൽ - 1,570 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 785. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


- 1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala- non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


- 


6 


ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 8 - 2017, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -8- 2017, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 


31 - 3 - 2018 . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്ന റി യി പ്പി ല്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ നിർ ത്തി 
വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
- Gaz. No. 31/2017/DTP ( Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് നമ്പർ 16 / 2017. 


അടങ്കൽ തുക -Below - 5,00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


അസ്സൽ - 1, 570 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 785. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 9 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 8 - 2017 , 2 .30 മണി. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 8- 2017 , 
- 3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 3 - 2018 . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്ന റി യി പ്പി ല്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ നിർ ത്തി 
വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

Specification 


S ), 


Surgical Items 


Required 
Quantity 


- No . 


( 9 ) 


100 


N 


1 Polypropylene 770, 8mm 3/ 8 circle 

RBDA 60cm 
- Polypropylene 7/0, 6mm 3 /8 circle 

RBDA 60cm with Centiglide needle 
- 3 2/ 0, 17.5mm 1 /2 circle cutting end 

taper DA 10 x 75cm ( 5 green 

& 5 White - pledgetted ) 
- 4 Liga Clip (Blue ) 
- 5 CABG Suture Kit 


നമ്പർ സി2/ 13859 (2)/ 2017 / സ . മെ . കോ . തി . 2017 ജൂ ലൈ 10. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൊറാസിക്ക് 
ആന്റ് കാർഡിയോ തൊറാസിക്ക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
വിവിധ സർജിക്കൽ കൺസമബിൾസ് ( Polypropylene, 
Liga Clip , CABG Suture kit etc .) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ 
അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജന്റു മാ രു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


- 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
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5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


-- നമ്പർ സി3/ 15647 (1)/ 2017 / എം . സി. റ്റി. 


2017 ജൂ 


ലൈ 17. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഡി ടൈപ്പ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ 7എം 70 എണ്ണം 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴു തേ ണ്ട തും പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്ത പു രം - 695 011 , കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
- ഏജന്റു മാ രു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ ണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ഴ 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി. 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 29/ 2017. 


അടങ്കൽ തുക * 5,00,000 - ൽ താഴെ. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 

notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

- working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


അസ്സൽ - 1,580 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 8 - 2017, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 8 - 2017, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 8 - 2017, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 


| 31- 3 - 2018 . 


- കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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Details of Items 


Specification / 
Specifica 

Unit 


Medical Oxygen - Bulk Cylinder 
1 Capacity -min . 46 .7 ltr. Water Capacity 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in · 200 Kerala non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


7 cubic m -one 

cylinder 


2 Working pressure (minimum ) 

150 kg.f/cm2 at 15 degree Celsius . 
3 Wall thickness — 5.5 mm (minimum ) 
4 Statutory certifications- ISI standard 

and certified by Dept. Explosives -GOI 


Specifications 
1. D - Type high pressure seamless cylinder for 

medical oxygen gas, cylinders are ISI marked 
confirming to IS : 7285 part 2 , certified by the 
Bureau of Indian Standards (BIS ) and approved 
by the chief controller of explosive (CCOE) 
Government of India . 


2. 46 .7 Litre water capacity (220 CU .FT). 


3. Fitted with bull nose type valve as per IS : 3224 , 

and neck cap . 
4. Valve made of Brass and Chrome Plated . 
5 . Working pressure 150 Kg . f/m2 at 15 deg . C . 
6 . Hydraulic test pressure 250 Kg. f/cm2. 
7. Colour code of the cylinder should as per IS 

3933 - 1966 with updating till date . 
8. Certificates to be produced for each specified 

cylinder separately at the time of supply are 
Manufacturing certificate , ISI certificate & License 
certificate from the department of explosion , 

Government of India . 
9. Filled with Medical Oxygen gas of medical grade. 
10. Matching Key cum spanner to release Oxygen for 

each cylinder separately . 
11. Minimum two years guarantee for cylinder. 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification 
conforms to the requirements in the tender 
notification . 


SCHEDULE 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at the time. They should have 
valid authorization letters. 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , Otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


SPECIFICATION 


നമ്പർ സി7 /2992 /2017 / ജി. എം . സി. റ്റി . 


2017 ജൂ 


ലൈ 


10 . 


1 . 10 . 4 . 3 . Recommended Hardware Platform — Each 
Warehouse 


| 1. STANDALONE COMPUTER 


Ibm /hp /compaq /wipro /acer 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഓഫീസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 3 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പ്രിന്ററുകളും 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദവെച്ച് ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

കോ ളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം -695 011, കേരള എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


Pentium IV @ 2 .4 GHz or Higher, 533 MHz FSB , 
256MB DDR RAM , 512 KB Std and Maximum L2 
Cache, Integrated Extreme 32 MB RAM , 40 GB 
ATA 100 Hard Disk Drive (7200 RPM ), 845 G 
Chipset, 1 .44 MB Floppy Disk Drive , 48 x or 
Higher IDE CD ROM Drive , 4 USB Ports , Two 
9 Pin serial, parallel, 104 Keys Keyboard, Mouse, 
Integrated 10/ 100 MBPS 15 " Non-Interlaced Colour 
Monitor, Micro ATX Form Factor, Microsoft 
Windows XP Pro Preloaded with Meida . 


2. Peripherals 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. 
പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


- (1) UPS 500VA ( APC/ Aeon/ Compact) 

(ii) Wipro LQ + DX Gold DOTMatrix Printer 


(iii ) D -Link 56KBPS External Modem 


പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ 100 / 2016 . 


3. System Software 


അടങ്കൽ തുക - - 1,32,000 . 


(1) MS - Office 2007 
(ii ) Oracle 10g Personal Edition 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


4 . Communication Network 


അസ്സൽ - 630. 


TCP /IP Internet Account 500 Hours 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 8 - 2017, 3 മണി. 


RE- TENDER SCHEDULE 
- 1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -8 - 8 - 2017, 2 .30 മണി. 


2. The rates should be inclusive of Sales taxes, and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -8 - 8 -2017 , 
3 മണി. 


not be 


3. Advance payments conditions will 

considered . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 3 - 2018. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


- Gaz. No. 31 /2017 /DTP ( Stores Purchase ). 
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- ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of 
Earnest Money Deposits . 


നമ്പർ ബി2 - 80 / 2017 . 

2017 ജൂ ലൈ 14 . 
-- ആല പ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബഡ് (വെള്ള) 400 ഗ്രാം പായ്ക്കറ്റ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശമൂല്യം 1 26,00,000 ആണ് . 


7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


നിബന്ധനകൾ 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ 

സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. 
2. ആവശ്യമുള്ള ബ്രഡിന്റെ അളവ് 35000 കിലോഗ്രാം. 
3. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കു ന്ന തി നുള്ള ഫീസ് - 

- 3,900 + നികുതി 18 % ജി . എസ്. റ്റി . അതായത് 

- 4,610. ( നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തു രൂപ) 
- 4. നിര തദവ്യം - ഉദ്ദേ ശ മൂ ല്യ ത്തിന്റെ 1 % അതായത് 

- 26,000. ( ഇരുപത്തി ആറായിരം ) 
5. നികുതി സഹിതമുള്ള വിലയാണ് ഇ - ടെണ്ടറിൽ 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
6. ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ബഡ് സ്വന്തം ചെലവിൽ 

ആശുപ്രതിയുടെ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
7. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പാഥ മിക 
എഗ്രിമെന്റ് - 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും 1- 8 - 2017 നോ അതിനു 
ശേഷമോ തഹ ശീൽദാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 
ദർഘാസുകാരന്റെ സാമ്പത്തികശേഷി തെളിയിക്കുന്ന 
സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ് ഹാജരാ ക്കേ ണ്ട താ ണ്. സർക്കാർ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾനൽകുന്നതിന് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും കരാറുകാരൻ 
പാലി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം ഒഴി വാ കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 


17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ വെള്ള ബഡ് വിത രണം ചെയ്യു വാൻ 
ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5 % വരുന്ന 
തുക ക രിറ്റി ഡിപ്പോ സി റ്റാ യി നൽ കേ ണ്ട തും 
അതിനോടൊപ്പം വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി- 31-7-2017 . 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി- 4 - 8- 2017 . 

ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കു വാനുള്ള ടെണ്ടറിന്റെ കിറ്റിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിന് www.etenders.kerala.gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 

ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിര സി ക്കു ന്ന തിനോ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം ആല പ്പു ഴ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികാരി 
- കളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


18. More details can be had from this office on working 

hours . 


19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 


Principal. 
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No. B2 -80 /2017. 


14th July 2017. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്6 / 9810 / 2017 / എം . സി . സി . 


2017 ജൂൺ 24. 


- The Superintendent, Govt. T. D . Medical College 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 
e -procurement for supply of Bread (White ) 400gm Packet 
(Quality maintained by Govt.). Estimated cost is about 
- 26,00,000 . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഹൃദ്രോഗ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ ഇൻവസീവ് 

ന്റി ലേ ഷൻ BIPAP വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ അം ഗീ ക്യ ത 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതും 
ആയ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 1, 89 ,000. 


1. Required quantity of White Bread 400gm 

Packet - 35000 Kg. 


2. The bidder should have the necessary portal 

enrollment (with their own Digital Signature 
Certificate ) 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 

(മിനിമം - 1,500 ). 


3. Tender submission fee 


- 3 ,900 + GST 18 %. 


4. Mode of submission of tender - Tender 

should be submitted online in 
www.etenders. kerala .gov.in 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- - 525. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- - 315 . 
തപാൽ വഴി- - 575. 


5. For Critical dates — Please see NIC portal 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി 28 - 7 - 2017. 


6 . Intending tenderers should quote the rate 

inclusive of loading and unloading charges and 
freight. The hospital authorities are not in any 
way shall afford these expenses. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 5- 8 - 2017 വൈകിട്ട് 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 8 - 2017 രാവിലെ 11 മണി. 


7 


The rate which quoted should be the rate 
including tax . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 
| 7 - 8- 2017 രാവിലെ 11 . 30 മണി. 


The tenders should be accompanied by an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth - 200 and EMD of 
1 % of the estimated cost . 


The last date of tender submission — 31 - 7 - 2017 . 


Tender opening date — 4 - 8 -2017 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയ യ ക യോ 
ചെയ്യേണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അം ഗീ ക ത ( പതി നി ധി യു ടെ യോ സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേ ണ്ട ദ ർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


The rules applicable to all e -tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this office 
during office hours. 


The e - tender not satisfying the conditions 
Superintendent, Govt. T.D . MCH , Alappuzha should have 
necessary right to reject without further notice . 


- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാ ത ക യി ലു ള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ് ദ ത്ത തുക യു ടെ 
1 % നിരതദ വ്യ ത്തൊ ടു കൂടി ദ ർ ഘാ സി നോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Office of the Superintendent, 
Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Superintendent. 


കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ മ ഡി ക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്- 9737 / 2017/ എം . സി . സി . 


2017 ജൂൺ 26. 


- കോഴി ക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓർത്തോ പീ ഡിക് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. S6/9810/2017/ MCC . 

24th June 2017. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form available from this office are invited from 
manufacturers or authorized suppliers for the supply of 
Non - invasive Ventilation BIPAP to the Department of 
Cardiology of Government Medical College , Kozhikode 
as detailed below . Demonstration of the item is to be 
done if necessary. 

Estimate Cost " 1,89,000 . 
| Earnest Money Deposit -- 1 % of the quoted 
amount ( Minimum - 1 , 500). 
Cost of tender form : 

Original - ° 525. 
Duplicate — ^ 315. 

By post - 575. 
Last date of sale of tender form by post 
28- 7- 2017. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
- 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും 
( മിനിമം - 1,500 ) കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് - 250 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സ മ്മത പത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


Last date and time of sale of tender form 
5 -8 - 2017, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
7 -8 - 2017 , 11 a . m . 

Date and time of opening of tender 
7 -8 - 2017, 11 .30 a. m . 

Tenders should be superscribed with tender 
No. and addressed to the Principal, Govt. Medical 
College , Kozhikode . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth - 200 and EMD @ 1 % of the total 
cost of the items tendered for ( Minimum - 1,500 ). The 
tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
കട ത്ത് , ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത സാ മ ഗി കൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപ്രതം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്ന 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് 
പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും വകുപ്പും 

-- എണ്ണവും 


Rate should be quoted in Indian rupees only 
against payment. The tenders without the agreement 
and sufficient Earnest Money Deposit and the tenders 
that do not satisfy the conditions are liable to be 
rejected without any notice . Cheque , Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. Stamp Paper will be supplied to the 
firms outside Kerala , on request, along with the 
remittance of - 250 by Money Order taken in favour of 
Principal, Medical College , Kozhikode . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495- 2350212 ). 


എസ്2 / 9737 /2017 / MCC - പവർഡിൽ ആന്റ് റീമർ ഫോർ 
ഓർത്തോപീഡിക് ഓർത്തോപീഡിക് വകുപ്പ് 2 


- 2 എസ്2 / 9738 /2017 / MCC ടൂർണിക്കിട് ഇലക്ട്രോണിക് - 

ഓർത്തോപീഡിക് വകുപ്പ് - 2 


അടങ്കൽ തുക ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 4,33,000, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 

- 2,09,700 . 


Government Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 910 , 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 525. 
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- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന 
CMIM M00126 - 7 -2017 . 


Demonstration , if required , should be provided by the 
firm at their on expense. Further details can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours . 


Sl. 


Tender No., Name of Item , Qty., 
Department and Estimated Cost 


No. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന തീരുന്ന തീയതിയും 
MOO107-8 - 2017 , 3 am . 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOO0108-8 - 2017, 2 em . 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
COOMMØ 1- M 9- 8 - 2017 Qolbe 11 am ), CADDMMIỐ 2- M 
9 - 8 - 2017 loei 11. 30 am . 

നിരതദ്രവ്യം- വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം (മിനിമം 
1,500 ) 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അഡസ്സ്- പിൻസിപ്പാൾ, 
GOD.ODWODO CAIG3X , GAISIGODIŠ -8. 


1 S2 / 9737 / 2017 /MCC — Power drill and reamer for 

Orthopaedics — 2 — Orthopaedics — * 4,33,000 
2 S2 /9738 /2017 /MCC — Tourniquet Electronic — 2 — 

Orthopaedics — * 2,09 ,700 


E . M . D . — 1 % . 


No. S2 /9737 /2017/MCC . 


26th June 2017. 


Cost of tender form — · 910 for Sl. No. 1 and · 525 
for Sl. No. 2 . 

Cost of tender form by Post — 960 for Sl. No . 1 
and · 575 for Sl. No. 2 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the Manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Equipments for Orthopaedics Department, 
Government Medical College, Kozhikode. The tender forms 
and details can be obtained from the Office of the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode on 
payment of tender cost. Tender should be superscribed 
with tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Kozhikode. Belated tenders 
will not be accepted . 


Last date of sale of tender form by post 
26 -7-2017 . 

Last date and time of sale of tender form 
7 -8 -2017, 3 p. m . 

Due date and time of receipt of tender 
8- 8- 2017 , 2 p . m . 


Date and time of opening of tender - 9 - 8 - 2017 , 
11 a. m . for Sl. No. 1 and 9-8 - 2017, 11. 30 a.m . for Sl. No . 2. 


Dates up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2018 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala-673 008 . 


Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth · 200 and EMD @ 1 % of the total cost of the item 
tendered for (minimum – 1 ,500 ). Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
remittance of “ 250 (Rupees Two hundred and fifty only ) 
by Money Order in favour of Principal, Government 
Medical College, Kozhikode. Specimen copy of the tender 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian Rupees only. All the taxes applicable is to be clearly 
mentioned . Fright, Insurance , loading, unloading, erection 
and commission charges and installation charges should 
be done by the tenderer . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested. 


3. Warranty : minimum 2 years. 


4 . AMC and CAMC ( rate to be mentioned separately) 

will be considered for selection if necessary. 


5. No advance payment will be made. 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tenders will be opened in the presence of tenderers 
or their authorised representatives as scheduled . 


Government Medical College , 
Kozhikode . 


DR . PRATHAP, S . 

Principal. 


Gaz. No. 31/2017 /DTP (Stores Purchase ). 


389 


1st AUG. 2017] 


STORES PURCHASE 


1054 


Public Works Department 

Technical Education Department 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

- (1) 
നമ്പർ ടി . എ . 6/ 2017 - 18 . 

2017 ജൂൺ 30. 

നമ്പർ പി / 656 / 2017/ ഗവ. പോളി.ആറ്റിങ്ങൽ. 2017ജൂ ലൈ 10. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി 
കാര്യാലയത്തിൽ ബൈബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു 5.0 കെ . വി . 

ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ 

ഓൺലൈൻ യു . പി .എസ്സ്- ന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ഇനം 
എ . യു . പി . എ സ്സ് . വാങ്ങു ന്ന തിന് പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 

വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/ 2017. 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ, തീയതി (6 /2017 - 18 [ AEE / ELE /KNR dt. 30 - 6- 2017 ) ഇനം ഓൺലൈൻ യു . പി.എസ്സ്. - ന് വേണ്ട ട്യൂബുലർ 

ബാറ്ററികൾ ( ബൈബാക്ക് സ്കീം പ്രകാരം ) - 42 എ എച്ച്. - 5 
എന്നിവ പ്രത്യേകം രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് 

എണ്ണം, 80 എ എച്ച്-30 എണ്ണം. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇല ക് ാ ണിക് സ് സബ് ഡിവി ഷൻ, കണ്ണൂർ- 670 002 

അടങ്കൽ തുക - 2,65, 000. 
എന്ന വർക്ക് സ് പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജി സ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ നിരതദ്രവ്യം - 2,695. 
3 - 8 - 2017 , 3 മണിക്ക് മുൻപായി എത്തി ക്കേ ണ്ട തുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
താമ സിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . 

ഒറിജിനൽ - - 600 + ജി.എസ്സ്. റ്റി. 
പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ 3 - 8 - 2017 -ാം തീയതി 3.30 മണിക്ക് 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 300 + ജി.എസ്സ്.റ്റി. 
ദർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യ ത്തിൽ 
ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

തപാൽ വഴി-- - 600 + 100 + ജി.എസ്സ്. റ്റി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
ദർഘാസ് ഫോറവും ഷെഡ്യൂളുകളും പൊതുമരാമത്ത് 

തീയതിയും സമയവും 8- 8 - 2017 , 3 മണി. 
Dlgflong bumoOngl08 mlmjo (www .keralapwd. gov. in ) 
3 - 8 - 2017 വരെ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാ വു 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും 9- 8 -2017 , 3 മണി. 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ( ° 500 ) 
“0059 - 80 - 800 - 96 ( 02) ” എന്ന ശീർഷകത്തിലും മൂല്യ വർദ്ധിത 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

10 - 8- 2017, 11 മണി. 
നികുതി ( 26 ) “0040 - 00 - 111 - 99 - 01 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
പ്രത്യേക ചെലാനായി ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ ഒറിജിനൽ 

ദർഘാസ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണി യോർ ഡർ 

ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, 
ചെലാൻ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി മുദ്രവച്ച് ക വ റു കൾ 
- ദർഘാസ് നിബന്ധ ന പ കാരം - 200 - ന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും ദർഘാസ് 

ആറ്റിങ്ങൽ- 695 101 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ട 

താണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
തുകയുടെ 1 % ( S 1,900 ) EMD - യും ദർഘാസിനൊപ്പം 

ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. EMD അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 1 % ശതമാനം നിര ത ദ വ്യവും - 200 വിലയുള്ള കേരള 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, കണ്ണൂരിന്റെ മുദ്രപത ത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടാ യി രി 
പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ TSB , NSC - യോ നാഷണലൈസ്ഡ് ക്കേണ്ടതാണ്. 
ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റോ ആയിരിക്കണം. ISO /ISI തുടങ്ങിയ ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും 

വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് 

| പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് - നമ്പർ പി / 686 /2017 / ഗവ. പോളി.ആറ്റിങ്ങൽ. 2017ജൂ ലൈ 12. 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

- ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ജനറൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വേണ്ട കൺസ മ ബിൾ സ് 
കാര്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
വുന്നതാണ്. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 02/ 2017. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 

( ഒപ്പ്) 

അടങ്കൽ തുക 1,25,910. 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് സബ്ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് 
കണ്ണൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. നിരതദ്രവ്യം - - 1,295. 
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ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ - - 400 + ജി.എസ്. റ്റി. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- - 200 + ജി.എസ്. റ്റി. 

തപാൽ വഴി - 400 + 100 + ജി.എസ്. റ്റി. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 8- 8- 2017 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 8- 2017 , 3 മണി. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 8 - 2017, 11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണി യോർ ഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി മുദ്രവച്ച കവ റു കൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
ആറ്റിങ്ങൽ- 695 101 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ട 
താണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % ശതമാനം നിര ത ദ വ്യവും - 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത ത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടാ യി രി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരുകാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേര ള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രത്തോടൊപ്പം മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശ ത മാ നം ( 1 %) നിര ത ദ വ്യം ഡി . ഡി . ആയി 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇ വ ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ 
വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
ആറ്റിങ്ങൽ. 


( ഒപ്പ്) 
പ്രിൻസിപ്പാൾ. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 /3748 / 2017. 

2017 ജൂ ലൈ 7. 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
വിഭാഗത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലെ ഉപയോഗത്തിന് 
ഐ . സി . ടെസ്റ്റർ നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 2,40,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 500 + ജി.എസ്. ടി. 

പകർപ്പ് - 300 + ജി.എസ്. ടി. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 8 - 2017 , 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 3 - 8 - 2017, 11 മണി. 


No , D1/3748/2017/RIT. 

7th July 2017. 
Sealed tenders are invited for the supply of IC Tester 
required for the use of various Electronics lab of 
Electronics and Communication Engineering Department of 
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam . 

Total Cost - 2 , 40 , 000. 
Cost of tender forms ( Including taxes): 

Original — * 500 +GST as applicable. 

Duplicate - - > 300 + GST as applicable. 
Last date and time of sale of tender 
2 -8- 2017, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
3 - 8 -2017 , 11 a. m . 

Date and time of opening of tender 
3-8 -2017, 2 p . m. 

Those who want tender forms by Registered post 
should sendº 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 22 - 7 - 2017 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Velloor P . O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable . 

As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender with an agreement executed 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value of - 200 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 
Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam -686 501 . 

Principal. 


ദർഘാസ് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 3- 8- 2017 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 22 -7 - 2017 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 


( Sd.) 
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SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 
No. D2/2753/2017/ GECTCR . 

12th July 2017 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 2 - 8 - 2017 , 1 മണി. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Workstation for Civil Engineering Department of 
Government Engineering College , Thrissur. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 2 - 8 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3 - 8- 2017 , 
11 മണി. 


- നിരതദവ്യമായി - 2 ,712 ദേശ സാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
മാറാവുന്ന ഡാഫ്റ്റായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- 200 മൂല്യമുള്ള കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ പ്രാഥമിക 
എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് നിബന്ധനകളിൽ 
മാറ്റമില്ല . 


- No. D1/3610/2016. 


20th June 2017. 


Tender No. --D2/32/2017 -18 . 
Approximate Cost _ 2 ,00,000 . 
Tender Value — ^ 630 + Postal Charges. 

Last date and time of issue of tender form 
2 -8-2017, 12 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2- 8-2017, 2 p. m . 

Date and time of opening of tender — 3 -8 - 2017 , 
11 a . m . 

Intending tenderers may obtain the requiste tender 
form from Principal, Govt. Engineering College, Thrissur, on 
cash remittance of cost of Tender form + Postal charge . 
Tender forms are not transferable. Late tenders will not be 
accepted . Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance , as per the price fixed for 
the tender form . 

Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of the forms nor the forms will be sent 
by VPP . 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount, subjected to a minimum of < 1, 500 by DD 
drawn in favour of the Principal, Govt. Engineering 
College, Thrissur with an agreement in Kerala Stamp Paper 
worth - 200 . Details can be had from the Govt. 
Engineering College Office on working hours . 


The date for submitting sealed and competative 
tenders for the supply of Fitness Equipments to 
Gymnasium of Government Engineering College, 
Sreekrishnapuram stands modified to the following extend . 


Tender No. - 24 /2016-17. 


Description - Supply of Fitness Equipments for 
Gymnasium Centre 


Price of tender form : ( Including S . T.) 

Original - - 520. 
Duplicate = - 260. 


Government Engineering College, 
Thrissur. 


Last date and time of issue of tender forms — 
2 -8- 2017, 1 p . m . 


DR. J. DAVID , 
Principal. 


Last date and time of receipt of tenders 
2 -8 -2017 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
3- 8-2017, 11 a. m. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- 3610 /2016. 

| 2017 ജൂ ൺ 20 . 
ശീക്യ ഷ് ണ പ രം സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലേക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 
താഴെകാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 24/ 2016 - 17 . 


EMD — DD from a Nationalized Bank for an amount 
| - 2, 712 . 


A preliminary agreement prepared on Kerala Stamp 
Paper of - 200 should be enclosed along with the tender. 
No changes in other terms and conditions. 


വിവരണം - ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 520 . 
പകർപ്പ് - 260. 


Government Engineering 

College , Sreekrishnapuram , 
| Mannampatta , Palakkad. 


( Sd.) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


Tender Number - GTHS/PKD / TEN/ 01/ 2017 -18. 


- (1) 


Date up to which the rates are to be firm — 31-3 -2018 . 


| [1/ 2017- 18] 


E . M . D . to be remitted - 


- 1 ,630 . 


നമ്പർ സി - 347 / 2017. 


2017 ജൂൺ 17. 


പാല ക്കാട് ഗവ . ടെക് നി ക്കൽ ഹൈസ്ക്കൂളിലെ 
ഇലകട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്കായി ( NSQF ) ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Address of Communication — Govt. Technical 
High School, Marutharoad Post, Palakkad - 678 007 . 
Phone _ 0491-2572038; E -mail:— thspalakkad @ gmail.com 


ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 500 + 4.04 % വാറ്റ്. 
പകർപ്പ് - 300 + 4.04 % വാറ്റ്. 


നിരതദ്രവ്യം - S 1,630 ( ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
മാറാവുന്ന ഡാഫ്റ്റായി). 


- Last date for receipt of tenders will be at 4 p . m . on 
2-8 -2017. Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at the office of the Superintendent , 
Govt. Technical High School, Marutharoad , Palakkad on 
3-8 -2017 at 11 a.m . in the presence of such tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 


ദർഘാസ് ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 8- 2017, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 -8 -2017, 4 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 8 - 2017 , 11 മണി. 


താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത 
ദർഘാസുകൾ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം സൂപ്രണ്ട്, സർക്കാർ 
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ് ൾ , പാലക്കാട്- 678 517 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ നിന്നും പണ മായി അടച്ച് നേരിലോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ മാത്രം ( - 50 പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജ് 
പുറമെ) ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
നിന്നും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സൂപ്രണ്ട്, ഗവ. ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂൾ, പാലക്കാട് എന്ന പേരിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം തന്നെ - 200 കേരളാ സർക്കാർ 
മുദ്രക്കടലാസിൽ പ്രാഥമിക കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും 
അന്നേരം സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ വെച്ച് തുറക്കുന്ന 
താണ്. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള എല്ലാ അധികാരവും സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 

- 500 + VAT @ 4 .04 % , which is the price fixed for a 
form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 3 p .m . on 1 -8 -2017 . 
Cheques, postage stamps, etc., will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms be sent per 
V . P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
at - 300 plus VAT 4.04 % per copy. 


sl . 


Item with Specification 


Current 
requirement 


No. 


(1) 


| (2 ) 


2 Nos. 


No, C -347/2017 . 


17th June 2017. 


Sealed tenders are invited from reputed Original 
Equipment Manufacturer/ Authorized Distributor / 
Authorized Dealers and other competitive firms for supply 
of items required for implementation of NSQF project in 
Electronics Equipment Maintenance in Government 
Technical High School, Marutharoad , Palakkad following 
the stores purchase rules of Government of Kerala . 
The envelopes containing the tender should bear 
the superscription “ Purchase of electronics equipments for 
NSQF and should he addressed to The Superintendent. 


Digital Storage Oscilloscope (DSO ) 
Single Bandwidth : 50 MHz 
Real time sampling : Max 500 MSa/ s 
Equivalent sampling rate : Max 50 GSa/s 
7 .0" TFT LCD Colour display 
32 kpts memory depth 
Independent vertical scale & position 
control knobs for each channel. 
Edge , Pulse Width , Video , Slope, 
Alternate trigger mode . 
Math functions including Add , 
Subtract, Multiply, Divide & 
1024 point FFT 
32 Parameters of automatic 
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(2 ) 


( 3) 


( 1) 


(3 ) 


measurements Unique Digital 
Filter & wave form recorder 
function Advanced cursor modes: 
Manual, Auto & Track Waveform 
Intensity & Grid Brightness can be 
adjusted PASS / FAIL detection , 
PASS/FAIL output 
Built -in 50 MHz hardware 
frequency counter 
Save /recall types : 
Setups, Waveforms, CSV file , Picture 
Standard Interface 
USB Host : Support US flash driver save / 
recall function & update firmware , 
USB Device: Support Pict 
Bridge compatible printer & support PC 
remote control, RS 232 , Pass/ fail output. 


presented in such a way that a student 
can readily understand its functioning 
and pin configuration . Since UPS is 
different from an inverter because its 
switching change over time is less than 
3 ms which is very less so a computer 
system doesn t get reboot. In depth 
explanation of PWM switching technology , 
which is one of the most important feature 
of UPS. A Low cost product demonstrating 
all basic concepts of UPS Various test 
points are provided so that one can easily 
measures the voltages of different sections 
Designed considering all safety standards 
Provided with a detailed Operating manual. 
Technical Specification : Input 190 to 260 V 10 % , 
50 Hz Output 230 V Transformer specifications 
Input : 12 - 0 - 12 V Outputs : 0 , 190 , 220 , 
240 , 260 V 18 - 0 for battery charging 
Experiments than can be performed Study 
of PWM Technology to understand the 
overall functioning of UPS Trainer Study 
of AVR transformer section of UPS To 
study the UPS circuit in load condition 
to identify different faults and to study 
the systematic procedure of their trouble 
shooting in UPS circuit. 


2 


2 Nos. 


Triple Output DC Power Supply 
Very low output ripple ans spikes 
Excellent dynamic response to 
load changes 
EMC surpasses CE requirements: 
low emission & high immunity 
Protected against all overload and 
short circuit conditions 
Designed for long life at full power 
Output 1 - 0 -20V - 0 - 2.5A 
Output 2 - 0 -20V - 0 -2 .5A 
Output 3 - 0 - 10V - 0 -5A 


5 


5 Nos . 


3 


1 No . 


IC Tester - Featured with ability to 
test more than 450 + ICs, Tests a 
wide range of Digital IC s such as 
74 Series, 40 /45 Series, 8085 , 8086 , 
Z80 , 8255 , 8279 , 8253, 8259 , 8251 , 
8155 , 6264 , 62256 , 8288 , 8284 , 
Tests Op -amp, 555 , Transistor 
Arrays, Analog switches , Opto 
couplers and Others, Tests 7 - Segment 
display of common cathode & common 
anode type and Auto search facility of 
all Digital ICs. 
Specifications: 
40 pin DIP ZIF sockets 
28 Keys Touch Keypad and 9 Digit 
Seven Segment Display 


IC Training kit - Digital IC Trainer 
Specifications: 
Fixed DC power supply + 5 V , 
GND & + 12 V @ 500 mA. 
Built- in clock generator & pulse 
generator on panel 8 Logic input 
switches with green LED display 
8 Logic output red LED display 
One bread board & two 18 pin IC 
base mountedon panel Two 7 -segment 
display on panel 
On panel 3 sockets each for + 5 V & GND 
Required numbers of patch cords and 
operating manual. 
Counter with Function Generator - 
3 MHz Function Generator - Counter 
Product Features 
Frequency Range 0.3Hz to 3MHz 
15 MHz Frequency Counter 
Digital Frequency Readout (5 digit ) 
Waveforms: Sine, Square, Triangle , 
DC -Offset Adjustment 
TTL Trigger Output 
Internal Sweep & External FM -Modulation 
Square Wave Risetime < 70ns 
Distortion Factor < 0.5 % (upto 100kHz) 


2 Nos. 


4 


1 No. 


UPS Training kit — Various test points 
have been provided so that one can 
check inputs and outputs of each block 
contained . Being different from a 
conventional block diagram internal 
structure of blocks is also shown . 
AVR (Automatic Voltage Regulator) is 
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( 3 ) 


GENERAL CONDITIONS 


7 


1 No . 


1. Tender is purely offline . 


Rheostat- Value range: From 0 .2 Amp 
to 25 Amps 
Resistance value Tolerance: + 10 to -5 % 
H . T . Test provided : 2kV for 1 minute 
Maximum Temperature rise: 375°C 
500V is the maximum working voltage 
Ambient Temperature: 0 to 70°C 


2 . Tender forms which are non transferrable can be 

had from the office address mentioned above 
during office timings of 10 a . m . to 3 p .m . on 
payment of cash or money order. An amount of 
· 50 additionally needed for the forms to be sent 
by post. 


8 


Radio Assembling kit-Learn and 

5 Nos. 
build own AM /FM Radio Kit - Tune favorite 
AM / FM radio stations - receives 
520 - 1650kHz band and 88 - 108 MHz band . 
Easy -to -read illustrated operating manual. 
Safe ; solderless ; exciting ; 
educational and fun type . 


3. EMD should be submitted by way of crossed 

bank draft from a nationalized bank / Treasury 
Savings Bank Deposits /National Savings certificate . 


9 


4 . A preliminary agreement shall be prepared in 

Kerala Stamp Paper worth · 200 and produced 
along with tender documents (specimen form 
available on request ). Tenders without the 
agreement in stamped paper will be rejected 
outright. 


5 . The prices quoted should be inclusive of all taxes , 

duties , cesses . etc., which are or may become 
payable by the contractor under existing or future 
laws or rules of the country of origin /supply or 
delivery during the course of execution of the 
contract and other charges including but not 
limited to transportation levies, installation , 
delivery . 


LED TV Trainer Kit - Features required - 2 Nos. 

Experiments with LED Trainer 
Preventive maintenance of a LED TV 
Understanding control panel settings . 
Hardware Monitoring 
Study of power supply pin outs 
Study and analyze analog signal on 
speakers 
Study and analyze signals on keypad 
interface 
Study and analyze AV signal with faults 
Study and analyze VGA signals 
with faults 
Study and analyze IR remote signals 
with faults 
Study and analyze LVDS signals with 

faults . 
• Study and analyze main board of 

LED TV Trainer 
A2D /D2A Converter Kit - PCF8591 IC 
Single power supply 
PCF8591 operating voltage range of 2 .5V -6V 
Low standby current 
Via 12C bus serial input / output 
PCF8591 by 3 hardware address pins 
addressing 
PCF8591 12C bus speed sampling rate 
decided 
4 analog inputs programmable single 
ended or differential input Automatic 
incremental channel selection 
PCF8591 analog voltage range from 
VSS to VDD 
PCF8591 built - in track -and -hold circuit 
8 -bit successive approximation A / D converter 
1 analog output DAC gain 


10 


6 . Items should be delivered at Stores Department in 

Govt . Technical High School. Marutharoad . 
Palakkad. 


7. Guarantee/warranty should be mentioned 

specifically. 


8 . Prices quoted should be firm by 31- 3 -2018 . 


9. The final acceptance of the tenders rests entirely 

with the Government who do not bind themselves 
to accept the lowest or any tender. 


10. Special conditions, if any, of the tenderers attached 

with the tenders will not be applicable to the 
contract unless they are expressly accepted in 
writing by the purchaser . 
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The envelopes containing the tender should bear 
the superscription “ Purchase of Equipments in Electronics 
Trade ” and should be addressed to The Superintendent. 


Tender Number — GTHS/PKD / TEN /02 /2017 - 18 . 


[ നമ്പർ 2/ 2017 -18) 
നമ്പർ സി - 346 / 2017. 

| 2017 ജൂൺ 17 . 
- പാലക്കാട് സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സസ് ട്രേഡ് വിഭാഗത്തിലേക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2018 . 


E . M. D , to be remitted - 


- 


1,240 . 


ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 500 + 4.04 % വാറ്റ്. 
പകർപ്പ് - - 300 + 4.04 % വാറ്റ്. 


Address of Communication - Govt. Technical 
High School, Marutha road Post, Palakkad - 678 007. 
Phone _ 0491-2572038 ; E -mail :— thspalakkad @ gmail.com 


നിര തദവ്യം - " 1,240 ( ദേശ സാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
മാറാവുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റായി). 


ദർഘാസ് ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 8 - 2017, 3 മണി. 


- Last date for receipt of tenders will be at 4 p . m . on 
2 -8 -2017. Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at the office of the Superintendent, 
Govt. Technical High School, Marutha road, Palakkad , on 
3-8 -2017 at 11 a.m . in the presence of such tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 8 - 2017, 4 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 8 - 2017, 11 മണി. 


താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത 
ദർഘാസുകൾ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം സൂപ്രണ്ട്, സർക്കാർ 
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ, പാല ക്കാട്- 678 517 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ നിന്നും പണ മായി അടച്ച് നേരിലോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ മാത്രം ( 50 പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജ് 
പുറമെ) ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
നിന്നും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂൾ, പാലക്കാട് എന്ന പേരിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പംതന്നെ - 200 - ന്റെ കേരളാ സർക്കാർ 
മുദ്രക്കടലാസിൽ പ്രാഥമിക കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 

- 500 + VAT @ 4.04 %, which is the price fixed for a 
form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 3 p .m . on 1 - 8 - 2017 . 
Cheques Postage Stamps, etc., will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the formsbe sent per 
V . P . P . Duplicate tender forms, if required will be issued 
at - 300 + VAT 4. 04 % per copy. 


SCHEDULE OF MATERIALS 


ടെണ്ടറുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും 
അന്നേരം സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ വെച്ച്തുറക്കുന്ന 
താണ്. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള എല്ലാ അധികാരവും സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- SI. 


Item with Specification 


Current 
requirment 


[ No . 2/2017- 18] 


5 Nos. 
5 Nos. 


No. C -346/2017. 

17th June 2017. 
Sealed tenders are invited from reputed Original 
Equipment Manufacturer/Authorized Distributor/ 
Authorized Dealers and other competitive firms for supply 
of items required for Electronics Trade in Government 
Technical High School, Marutha road , Palakkad, following 
the Stores Purchase Rules of Government of Kerala. 


Ammeter (DC ) 
0 -50 mA 
0 - 100 mA 
Ammeter (AC ) 
0 -50 mA 
0 - 500 mA 
0 - 1A 


5 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
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( 1) 


(2 ) 


( 3) 


GENERAL CONDITIONS 


1. Tender is purely offline. 


3 


2. Tender forms which are non transferrable can be 

had from the office address mentioned above 
during office timings of 10 a . m . to 3 p .m . on 
payment of cash or money order. An amount of 

50 additionally needed for the forms to be sent 
by post . 


Digital Multimeter - Basic Digital 10 Nos . 
Multimeter with 
CAT Rating CAT III 600 V , 
VAC Range 600.0 V, V DC Range 600.0 V , 
Ohms Range 40.00 M2 
Auto Shutoff Y , Continuity Y, 
Capacitor 100.0 u.F.Frequency 
100 .0 kHz ,Duty Cycle Yes 
Max Size 140 mm x70 mm x 30mm , 
Weight Max 200 g , Battery Two AAA , 
Warranty 1 year 
Environmental Specifications: Operating 
Temperature 0°C to + 40°C , Storage 
Temperature - 30°C to +60°C , 
Oprating Humidity Non condensing 
(< 10°C ) , < = 90 % RH (at 10°C to 30°C ) 
< = 75 % RH (at 30 °C to 40°C ), 
(Without Condensation ) 


3. EMD should be submitted by way of crossed 

bank draft from a Nationalized bank / Treasury 
Savings Bank Deposits /National Savings 
Certificate . 


4 . A preliminary agreement shall be prepared in 

Kerala Stamp Paper worth . 200 and produced 
along with tender documents (specimen form 
available on request ). Tenders without the 
agreement in stamped paper will be rejected 
outright. 


e 


C 


5 Nos. 


DC Voltmeter DC 0 -50V Analog Panel 
voltmeter- Voltmeter pointer type meter , 
Accuracy Class: 2 .5 


5 . The prices quoted should be inclusive of all taxes, 

duties cesses . etc ., which are or may become 
payable by the contractor under existing or future 
laws or rules of the country of origin / supply or 
delivery during the course of execution of the 
contract and other charges including but not 
limited to transportation levies, installation , 
delivery . 


AC Voltmeter Analog meter 0 - 300V AC , 5 Nos 
5A - CASE : White ABS Plastic Case 
Accuracy: + 2 F.S.D . 
Scale Length : 50mm ( approx ) 
with knife edge pointer 
Desk Stand : Top 


6 . Items should he delivered at Stores Department in 

Govt. Technical High School, Marutharoad 
Palakkad. 


4 Nos . 


7 . Guarantee /warranty should be mentioned 

specifically. 


8 . Prices quoted should be firm by 31- 3 -2018 . 


9. The final acceptance of the tenders rests entirely 

with the Government who do not bind themselves 
to accept the lowest or any tender. 


Analog CRO - CRO Dual Channel, 
DC to 30 MHz, Invert facility in both 
Channels 
Vertical Deflection coefficients : 
5 mV to 20 V /div . 
Time Base: 20 ns -0 .2 s/div; Variable 
Hold - Off; X10 Magnification 
Triggering: DC -60 MHz; Active TV 
Sync Sep .; Alternate triggering . 
LED indication for stable triggering. 

XY mode Z Modulation 
Saw tooth output (5 Vpp approx ) 
Component Tester; 2 Level Calibrator 


10. Special conditions, if any, of the tenderers attached 

with the tenders will not be applicable to the 
contract unless they are expressly accepted in 
writing by the purchaser. 


Govt. Technical High School, 
Palakkad . 


( Sd .) 
Superintendent. 


Gaz . No . 31 /2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസ് നിയമം അ നു സ രിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പി 

ക്കുമ്പോൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള 
നമ്പർ പി1/ 1802/2017. 

2017 ജൂൺ 30 . 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത 
എഇ & ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ലാബുകളിലേക്ക് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ആവശ്യമുള്ളവർ നിശ്ചിത തുക മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ., 
- ദർഘാ സ് നമ്പരും പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
പി1/ 10/ 2017 -18 . - എഇ & ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ 

കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളകമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപ്പത്രം 
വിവിധ ലാബുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ - 2,48,000. - ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 

- 250 കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

| No, P1/ 1802/ 2017/AE & I. 

30th June 2017. 


ഒറിജിനൽ: 


നേരിട്ട് - 788. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Components for various labs of AE & I Engineering 
Department of Government Engineering College, Kazhikode. 


തപാൽ വഴി - 838. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്: 


Tender No. - P1/ 10 /2017-18 


നേരിട്ട് - 


394. 


PAC - 2,48,000 


തപാൽ വഴി 


444. 


EMD - 1 %. 


Cost of tender form (Including VAT ): 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 8- 2017, 3 മണി. 


Original: 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 

Direct - - 788 . 
8 - 8 - 2017 , 3 മണി. 

By Post - - 838. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 

Duplicate : 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖ പ്പെടുത്തി താഴെ ഒപ്പിട്ട 

Direct - 394, 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്7 - 8- 2017 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് സമർപ്പിക്കേ 

By Post - - 444 . 
ണ്ട താ ണ്. താമ സിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 8-8- 2017 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് Last date and time of receipt of tender — 7 - 8 - 2017 , 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3 p . m . 
ആധി കാ രിക മായി തുറ ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ 

Date and time of opening of tender - 8 - 8 - 2017, 
ആവശ്യമുള്ളവർ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില നൽകി 

11 a . m . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 7 - 8 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാ വു ന്ന താണ്. 

The Tender No. of the item quoting due on 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം 

7- 8 -2017 at 3 p. m . should be superscribed and addressed 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 

to the undersigned to reach him before 
തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വി. പി. പി . ആയി ദർഘാസ് 

7 -8 -2017 at 3 p.m . Late tenders will not be accepted . The 
ഫോറങ്ങൾ അ യ യ് ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡ പ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 

| tenders will be opened at 11 a. m . on 8- 8 - 2017 in the 
ഫോറങ്ങൾആവശ്യമുള്ളവർ മുകളിൽ കാണിച്ച പ്രകാരമുള്ള 

presence of such of the tenderers or their authorized 
തുകകൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

representatives who may be present at that time. 
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സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ( ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി) -5 %. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ 


തീയതിയും സമയവും - 7 - 8- 2017 , 3 മണി വരെ. 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned, to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of the 
cost of the tender including VAT which is the price fixed 
for the same and which is non - refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender form will be closed at 2 p .m . on 7 -8 - 2017 . 
Drafts, Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the form be sent per 
V . V. P. Duplicate tender forms if required will be issued at 
the rate mentioned above including VAT per copy. 


- 8 - 8 - 2017 , 11 മണി. 


ദർഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട വിലാസം- - ഡ യ റ ക് ടർ, 


- തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, 
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം. 


- No . VX 4/1443 /2017. 


| 3rd July 2017. 


Sealed tenders are invited from reputed and 


As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper of value - 200 and an EMD of 1 % of 
the total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . Those who want the 
tender form by post should send the cost of the tender 
including VAT by Money Order to the undersigned . 
Outside firms who desire to get Kerala Stamp Paper should 
send an additional amount of - 250 along with the cost of 
tender forms. 


renowned firms for the supply of sheet computer paper 
with pre-printed format of score sheet (First year ) required 


for the Examination wing of the Department of Vocational 


- Higher Secondary Education , Kerala as detailed below. 


Approximate Cost - 


Ost 


1,93,000. 


EMD 


- 1 %. 


Government Engineering College, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Principal. 


Cost of Tender - > 600 + 12 % GST. 


Security Deposit in the form of Bank Guarantee - 5 %. 


Vocational Higher Secondary Education Department 


Last date of sale of tender — 7-8 -2017, 3 p.m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Date and time of opening of tender - 8- 8 - 2017 , 11 a. m . 


നമ്പർ വി . എക്സ് 


4 / 1443 / 2017 . 


2017 ജൂ 


ലൈ 3. 


Designation and Address of Officer to whom the 
tender is to be addressed - Director, Vocational Higher 
Secondary Education , Housing Board Building, 


Thiruvananthapuram . 


തൊഴി ല ധി ഷ് ഠിത ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ 
വകു പ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പരീക്ഷാ വിഭാഗ ത്തി നാ വശ്യമായ 
കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ കോർ ഷീറ്റ് (ഒന്നാം വർഷം) ലഭ്യമാക്കുന്ന 
തിലേക്കായി പ്രമുഖ സ്ഥാപന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കോർ ഷീറ്റിന്റെ 
ആക്യ തി, സുരക്ഷിതത്വം, വലിപ്പം തുട ങ്ങിയ കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസ 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 


Tender documents and other details can be had from 


Director of Vocational Higher Secondary Education , Housing 


Board Building , Santhi Nagar, Thiruvananthapuram . 


അടങ്കൽ തുക - - 1,93, 000. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 1 %. 


Board of Vocational Higher 
Secondary Education , 
Thiruvananthapuram . 


| (Sd.) 
Director 


ദർഘാസ് വില 


- 600 + 12 % ജി .എസ്. ടി. 


399 


